JADWIGA KANIEWICZOWA 


przeżywszy lat 72, opatrzona śś. Sakramentami, zmarła dnia 25. Stycznia 1880. 


Pogrążona w smutku rodzina zaprasza krewnych, znajomych i przyja- 
ciół na obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie dnia 27. b. m. o godzinie 4% 
po południu z domu pana Serwańskiego z Podzamcza. 


Rzeszów, dnia 26. Stycznia 1880. 


Rzeszów 1880. Druk J. A. Pelara. 


